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HD - PCTU 2/ HPX 6 シリーズ 


BUFFALO 


はじめにお読みくだまい 


本紙は、本製品のパソコンへのセツトアップ手順を説明していまず。 


A 

を意 


本製品の紛失-盗難等には十分ごミ主意ください 

本製品の紛失*盗難*横領*詐取等により、第三者に個人情報が漏えいす 
る恐れがありまず。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場 
合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 


パッケージ内容 


万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、 

□八ードディスク . 1台 



製品形状はイラストと異なる場合があります。 


□ USB ケーフ J レ . 

. け 

^ はじめにお読み < ださし、(本紙） . 

. 1 ^ 


※ 本製品を姻包している箱には、ィ呆証書と本製品の修理についての 

条件を定めた約款が印刷されていまず 。本製品の修理をご依頼頂 
く場合に必要となりまずので、大切に保管してください。 

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。 


<裏面> 



DivX クーポンコード 
(9 おの数字） 


r 

本製品をフォーマットしたり、本製品内にあるデータを削 
除しないでくだまい。 

本製品には、八リー.ポッターの映像が収録されていまず。デー 
夕を削除した場合、八リー-ポッターを再生できなくなりまず。 


本製品を積み重ねたり、 BI い ray/DVD レコーダーなど(熱を出ずもの)の上に本製品を設置しないでください。 

下の機器からの熱が、本製品の故障の原因となることがあります。 


密閉型の AV ラックなど、本製品の外部環境において著しく温度上昇が発生ずる場合は風通しをよくしてくだまい。 


八リー-ポツターを再生ずるたゆにライセンス認証が必要でず。 

-本製品背面の DivX クーポンコードを使用して認証しまず。 

•ライセンス認証は2012年10月末までに行う必要がありまず。 

. インターネットに接続されているパソコンで行う必要がありまず。 


V _ y 


n ゾ r ノコンに接続ずる 

本製品をパソ]ンに臟します。 



a 


r 




リックしまず。 

*「 DnveNavi . exe 」 のアイコン 
は、画面と異なることがあり 
ます。 


^Windows 7/ Vista の場合、「次のプログラムにこのコンピユータへの 
変更を許可しまずか？ J や、「プログラムを続行ずるにはあなたの許可 
が必要でず J と表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしまず。 



れた b 、 [完了]をクリックしまず。 



①本製品裏面に貼られている 
DivX クーポンコードを入 
力しまず。 



[八リ ー. ポッター]をクリック 
しまず。 


「DivX Player のインス! -- ルを行う必要がありまず j と表示され 
たら、 [ OK ] をクリックしまず。 


《 Web ブラウザー （Internet 
Explorer など）が開き、左の 
画面が表示されまず。 



[DivX Player for Windows 
ダウンロード]をクリックしまず。 


ファィ/パ!>^：^ンロード - たキユリテイのさ普 1^ 

このファイルモま行またはは巧しまネか？ 


C' download.divx. 




’# 




•[実行]をクリックしまず。 


>「次のプログラムにこの〕ン 
ぃ飞 への 変更を 可し 

まずか？ J と表示されたら 、 & プログラムる： DivX 

r f I . 1 ■x- ^ I ■ ム ■ — 1_ *** DivX, In 。 

[はい]をクリックしまず。 

© 測を表示す 

[はい]をクリックしまず。- 


ち：イシターネジトからタクン□-ド 


r I '示するみ斗？、ノヴをををする 


r インス! - ールを完了ずるには、インターネットへの接続が必要 
になりまず。 J と表示されたら、パソコンがインターネットに接 
続されていることを確認し、 [ OK ] をクリックしまず。 


[日本語]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


「私は、ライセンス契約条項に同意しまず J にチェックし、[了承ずる] 
をクリックしまず。 


右上へつづく 






-②[次へ]をクリックしまず。 


手順12の画面が表示されるまでお待ちください。お使いのインターネッ 
卜環境によっては、数十秒かかることがあります。 



[ライセンスフアイルのダウン 
ロード]をクリックしまず。 


•[保存]をクリックしまず。 


① [コンピューター（マイコン 
ピュータ）]をクリックしま 
ず。 

② [ HD - PCTU 2] をクリック 
しまず。 

③ [開く]をクリックしまず。 



•[保存]をクリックしまず。 



•[次へ]をクリックしまず。 

左下へつづく 


八リー • ポッターを見る準備をずる （ DivX のインストールや認証をなつ） 

八リ ー• ポッターを見るために必要な DivX Player のインストールと認証を行います。 

※この手順は、最初の1度のみ必要でず。ずでにこの手順を行ったパソコンでは、が下の手順を行ラ必要おりません。 




コンピユーター(マイコンピユータ）にある房 [ HD - PCTU 2] 体製品） 
をダブルクリックしまず。 ^ 



- [ HD - PCTU 2] をダブルク 
リックしまず。 


「 DriveNavi . exej をダブルク 




恼 fttxpi 咖 t ッブ 19 


インストールする g 品を g 巧してください， 




DivX Plus ソ〕トウび 8.0 


を某しもたのこ'£車なす'—”てき巧文て L ホす。 Da だテオ去をて巧まし t 

ために,すべてめコンボーキントめインストールを攘資してい主す。 
DhfXM bs ソフトな lT -C、 巧るこ过3、 1U 下が■りです： 

• HDtf デ牙定 PC1； ス A- 刃こ S 生 
• ピテスを □*« な冊 e がバイスになち 

• 巧れのな■任きり，«き戻しシ-こ■スキソサぶどのひな PM か6 
• 。なたのウェブブイは。ただりに口がデす巧的付!，る 
• つ7みバ£〇«^デ巧1こ35»0，[»«デぃ-イスで巧巧また13再をび 


-① 「DivX Plus Playerj と 
「DivX Plus Codec Packj 
がチェックされていることを 
確認しまず。 

-②[次へ]をクリックしまず。 


DivX Player のインストールが始まります。 

「DivX Player for Windows のインストールが完了しました j と表示さ 



Windows の場合 


な 

芯 i: 


SIHIil 

sly 因 I 

J ■: 请 i 王 ¥1 

i 班 墨|¥| 

i 进 — 髓 —I 

: s i 黑 



























































































































































































































Mac OS の場合 






再生したい映像をクリックしまず。 


[DivX アカウントの作成]をク 
リックしまず。 


※上の画面が表示されず、八リー-ポッターが再生された場合は、が 
降の手順は必要ありません。 

《2台目仪降のパソコンで再生ずる （DivX アカウントを持っている） 
場合は、 DivX アカウントとパスワードを入力してログインずれば 
八リー-ポッターが再生されまず。が降の手順は必要ありません。 


□ DivX アカウシ tsWW 


モ子ブ-ルアドレス化汲尸 


，子；*—ルアドレ; W DivX □クインアがン Me なはも 


-①電子メールアドレスとパスワー 
ドを入力しまず。 


一②[アカウント作成]をクリック 
しまず。 

※電子メールアドレスには、アカウント作成に必要なメールが送付さ 
れまず。 

※パスワードは、英字、数字、記号(~!@#$%八&*〇-_=+)および半角ス 
ペースで6〜20文字の任意のパスワードを入力してください。こ 
こで設定したパスワードは、2台目のパソコンで再生ずる場合など 
に必要になりまずので、忘れないようにごを意ください。 

「DivX アカウントを作成頂きありがとラございまず。 J と表示された 
ら、 [0K] をクリックしまず。 


手順20で入力した電子メールアドレスのメールを確認し、 「DivX 
アカウント登録の完了について J という件名のメールを表示しまず。 


拝啓 DivX ューザの皆様へ （ XXX @ XXXXXXXX ) 

無料の DivX ビデオアカウントの申請を受付けました。この 
アカウントによって、数々のオンラインコンテンツプロバイ 
ダーによる DivX ビデオを PC または DivX 認証プレーヤー 
で楽しむことができます。アカウント登録を完了するには、な 
下のリンクをクリックする力、、あるいは、ブラウザーのアドし 
スバーにコピ ー& ぺーストして、あなたの e メールアドしス 
が正しいことを確認してくださし、なお、メールアドレスが正 
しいことを確認しない場合には、新しいアカウントは作成で 
きず 、 e メールリマインダーを受け取れません。 


ここをクリックして e メールアドレスが正しいことをご確認 
ください。 


-クリックしまず。 


問題がありましたら、こちらからお問い合わせください： 
http :// support . aivx . com /. 


が下の画面が表示されたらアカウント登録は完了でず。画面を閉じ 
てください。 



が上で八リー.ポッターを見る準備が整いました。自動的に八リー.ポッター 
が再生されまず。 
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本製品をパソコンに接続しまず。 


本製品の 「Macj フオルダーにある ''License Harry Potter DivX 
Playbackj をダブルクリックしまず。 



[DivX Player for Mac 
ダウンロード]をクリックしまず。 


DivX Player がダウンロー ドされ、インストール画面が表示されま 
ず。画面に従ってインス!ルしてください。 







①本製品裏面に貼られている 
DivX クーポンコードを入 
力しまず。 


②[次へ]をクリックしまず。 


手順6の画面が表示されるまでお待ちください。お使いのインター 
ネット環境によっては数十秒かかることがあります。 


0 。-'ゎト ド中 WI 細 in 。 肉1。〜 V 一 \ 、 一 ^。* MT 

产に;。 負トボン 品 rfa ，因- 3 #,ベ-巧。，じ-コティ^，。| 

うイセン；07イルのダクン P- 卜‘ 

(Harry Potter License.zip) 



运 


-[ライセンスフアイルのダウン 
ロード]をクリックしまず。 


「Harry—Potter—Ucensej 
をダブルクリックしまず。 


再生ずるファイルをダブルクリックしまず。 

※ファイルの一覧は、画面で見るマニュアルをご覧ください。 

《 DivX のログイン画面などが表示されたら、 [DivX アカウントの作 
成]をクリックしてアカウントを作成してください。 

※ここ（ダウンロードフオルダー）でダブルクリックしたファイル 
は、認証に使用され再生時に削除されまず。次回再生を行うとき 
は、本製品内にある同名称のファイルをダブルクリックずること 
で再生できまず。 


•1^ 上で八リ ー • ポッターを見る準備が整いました。自動的に八リー•ポッター 
が再生されまず。 


圍麗置一 

師 J を 湯 




八リー • ポッターを再生ずる 

八リー.ポッターを再生する場合は、が下の手順で再生してくださし、。 
いと再生できませんので、ごミ主意ください。 


Windows の場合 


手順1の画面が表示されていない場合は、本製品をパソコンに接続して、 
本製品内の 「DriveNavi.exej をダブルクリックしてください。 


八リ ー• ポッターを見る準備をする」の手順を行っていな 


Mac OS の場合 


化卜舉如 


I 苗觸 ■ - 

象 

i にユアルを点 1 - 。。端た 



映像を初めて再生ずる（認証前）か、2度目が降の再生（認証後）なのかによつ 
て、再生ずるファイルが異なりまず。 

ネ刀ゆて再生ずる（認証前）映像の場合 


[八リ ー• ポッター]をクリック 
しまず。 




-再生したい映像をクリック 
しまず。 


X占マークのついた映像は、認証前のファイルでず。本手順で再生 
を行ラことで認証されまず（再生されるまでに10秒程度かかりま 
ず j。 認証を行わないと、 PlayStation®3 や LinkTheater で再生で 
きません。 Plays ね tion ⑥3や LinkTheater で再生ずる映像は、あ 
らかじめ本手順で再生してください。 

上で完了でず。選択した映像が再生されまず。 


画面下の Dock 内にある[ダウンロード]をクリックし、 
[Harry_Potter_Ucense] を選択します。 

X [Harry_Potter_Ucense] が表示されない場合は、「〇八リー • 
ポッターを見る準備をずる J の手順を行ってください。 

再生ずるファイルをクリックしまず。 

※再生したいファイルがない場合は、本製品内にあるファイルをダ 
ブルクリックしてください。 


再生したことのある（認証後）映像を再生ずる場合 

TBT - - "T" 

本製品内のファイルから、再生したいファイルをダブルクリックしてくださ 
い。 

※再生できない場合は、認証されていない可能性がありまず。上記の「初め 
て再生ずる（認証前）映像の場合 J の手順を行ってください。 


再生画面 


再生画面の簡単な説明です。詳しい説明は、[ヘルプ]ボタンをクリックして、ヘルプをご覧ください。 

巧 

再生画面を開じまず。 

圓 

映像を画面全体に 
表71^しまず。 



映像がここに — 

表示されまず。 

CD 口」仁巧 ^ 四 


※再生中にモニターの電源が切れてしまラ場 
合は、パソコン （0S) の省電力設定でモニ 
ターの電源を切っている可能性がありま 
ず。パソコンのマニュアルを参照して、省電 
力設定を無効にしてください。 

《Mac 0S をお使いの場合、全画面表示で再 
生ずると、コマ落ちずることがありまず。そ 
の場合は、[ツール]をクリックし、[標準サ 
イスを選択してください。 

※文字がちらつく場合は、が下の手順を行っ 
てください。 

① 再生画面を右クリックし、[環境設定]を 
選択しまず。 

② 画面左の[詳細設定]をクリックしまず。 

③ 「ビデオ出力 J の「非インターレース方法 J 
を「なし J を選択して [0K] をクリックし 
まず。 


映像を再生、停止しまず。 


早送りしまず。 


音量を調節しまず。 


重 

要 


本製品内の全てのデータをパソコンなどにコピー（バックアップ）ずることをお 
勧めしまず。 

本製品には八リー*ポッターのデータが収録されています。万が一、削除してしまった場合、八リー*ポッター 
を再生できなくなります。パソコンなどへコピーしておけば、削除してしまった場合でも、パソコンにコピー 
したデータを本製品に戻して再生することができます。 

※空き容量が 50 GB が上必要でず。パソコンに空き容量がない場合は、他の外付八ードディスクなどにコピー 
してください。 

※「―八リー•ポッターを見る準備をずる J の手順を行ってからコピーしてください。行う前にコピーずると、 
再度「八リー-ポッターを見る準備をずる J の手順を行う必要がありまず。 
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PlayStation ⑥ 3 や 
LinkTheater で再生ずる 


PlayStation ®3 や LinkTheater で初めて再生ずるには、 

① DivX 登録コードを確認ずる （ PlayStation ⑥3や LinkTheater ) 

② 登録用ビデオをダウンロードずる（パソコン） 

③ 登録用ビデオを再生ずる （ PlayStation ⑥3や LinkTheater ) 

の手順を行って、 DivX に再生機器を登録ずる必要がありまず。 


mm - RayStation ⑥3や LinkTheater で再生を行う前に、必ずパソコンで再生を行ってください。パソコンで再生を行っていないフアイ 
ルは、な下の手順を行っても再生できません。 

-八リ ー• ポッターを再生できる機器は、パソコンも含め6台まででず。 

• 2011年11月現在、八リ ー• ポッターの再生に対応している LinkTheater は、 rLT - VlOOj のみでず。 



- DivX の登録コードを確認ずる 


@3 や LinkTheater には、 DivX を再生するための登録:：!ード 
が設定されています。が下の手順で、登録コードを確認してください。 

登録コードは、「且登録用ビデオをダウンロードする」の手順で必要にな 
ります。 

PlayStation ⑩3の場合 

^ ■ 円 ayStation ®3 の電源を入れ、 PS ボタンを押します。 

^ 2 [設定卜[本体設定卜 [DivX V 0 D 登録〕ード]の順に選択します。 


3 表示された登録コードをメモしまず。 


LinkTheater の場合 


下の手順は、 LT - V 100 の場合の例でず。詳しい手順は 、 LinkTheater 
のマニュアルを参照してください。 



LinkTheater の電源を入れまず。 


に etup ] 一[その他の設定]一に ivX に登録]の順に選択しまず。 

《[ DivX に登録]は、画面上に表示されていませんが、下に移動 
していくことで表示されまず。 


3 表示された登録コードをメモしまず。 


2登録用ビデオをダウンロードずる 


パソコンで登録用のビデオをダウンロードします。 

I ,1デスクトップの DivX 円 US 円 ayer をダブルクリックしまず。 

て J 《 Windows の場合は、ドライブナビゲーターから[設定]一 

\ [ PlayStation ⑥3や LinkTheater で見る準備をずる]を選択し 

\ ても手順2の画面を表示できまず。 






——①「登録コード J に「■ DivX 登 
録コードを確認ずる J で調べ 
た登録コードを入力しまず。 

—②「デバイス名 J に再生ずる機器 
の名称を入力しまず。 

(例： LinkTheater ) 



⑤[次へ]をクリックしまず。 


※「デバイス名 J に入力した文字が、ダウンロードずる登録用ビデオの 
名称になりまず。 
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[次へ]をクリックしまず。 

※[次へ]をクリックすると、登 
録用ビデオのダウンロードが 
始まります。手順 5 の画面が表 
W されるまでお待ちくたさし、。 



[次へ]をクリックしまず, 




本製品をパソコンに接続し、 
[今ずぐビデオを転送ずる] 
をクリックしまず。 




ビデオの追かまを曲削除 




^1-^ H 




[ 川 川川川川 mil 


串俩巧巧がース; 

403-6 站 


の USB (下に HD - PCTU 2) と 
表示されていることを確認 
しまず。 

表 W されていないときは、 
クリックして 「 USB 」 に変 
要してください。 



②[開始]をクリックしまず。 



本製品をパソコンから取り外しまず。 


上で登録用ビデオのダウンロードは完了でず。 


八リー•ポッターを再生ずる 


本製品内にあるファイルから、再生したいファイルを選択してくださし、。 


※ネ刀めて再生を行ラ場合は、再生を行ラ前に、を記の ■ の手順を行つ 
てください。ち記の手順を行っていないと、再生できません。 


PlayStation ⑥3の場合 


※[設定]や [ ビデオ]などのメニュー（クロスメディアバー）が表示されて 
いないときは、 PS ボタンを押してください。 

^ .[ ビデオト [ USB 機器 ( HD - PCTU 2)] の順に選がします。 

. 再生したいファイルを選択しまず。 

ファイルが表示されない場合は、 A ボタンを押し、[すべて表示]を 
選択してください。 


八リー.ポッターの映像が再生されまず。 


LinkTheater の場昔 _ 

八リ ー. ポッターの映像は本製品に収録されていまず。 LinkTheater のマ 
ニュアルを参照して、再生してください。 
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登録用ビデオを再生ずる 




パソコンでダウンロードした登録用ビデオを、円 ayStation®3 や 
LinkTheater で再生します。 


PlayStation ⑥3の場合 

^ . 本製品を PlayStation ®] に接続します。 

^ P [ ビデオト [ USB 機器 ( HD - PCTU 2)] の順に選がします。 

^ 3 A ボタンを巧し、[すべて表示]を選がします。 

4 登録用ビデオ（ダウンロード時にデバイス名として入力した名称) 
を再生しまず。 


LinkTheater の場合 


本製品を LinkTheater に接続し、登録用ビデオを再生してください。 

登録用ビデオは、パソコンでダウンロードしたときにデバイス名で入力した 
名称のファイルでず。 
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取り外しかた 


パソコンからの取り外し 

使用している 0 S によって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してくだ 
さし、。 

手順を守らないで取りかずと、本製品の巧障の原因となったり、記録まれた 
データが破損ずる恐れがありまず。 

※パソコンの電源が OFF のときは、な下の手順を巧わず、そのまま取り外しできまず。 


■ Windows の場合 



本製品を USB 接続したパソコンのタスクトレイに表示されているアイ 
コン （ IS 、 を）をクリックしてから、表示されたメニューをクリツ 


クしまず。 

[ USB 大容畳記 It 装置-ドライブ （H:) をち全に取りかします -1- 


クリツクしまず。 



ち全に取り外ずことができる旨のメツセージが表示されたら、 
Windows Vista では [ OK ] を、 Windows 7 /XP では、 lx | をクリツ 
クしまず。 

本製品をパソコンから取り外しまず。 


■ Mac OS の場合 



デスクトップにある本製品のアイコン •をゴ ミ箱にドラッグ&ド 
ロップしまず。 

本製品をパソコンから取り外しまず。 


PlayStation ⑧3や UnkTheater からの取り外し 

パワー•アクセスランプが点滅していないことを確認し、本製品を取り外してください。 

※パワー•アクセスランプが点滅中は、本製品を取り外まないでくだまい。データ 
が破損-消失したり、本製品の故障の原因となることがありまず。 


こア 【 Windows のみ） 


本製品内の 「 DnveNavi . exe 」 には、 Windows 用の便利なソフトウェアが収録されています。 
ソフトウェアの詳細は、画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュアル」をご覧ください。 

インス! -- ルずる場合は、本製品内の rDriveNavi.exej をダブルクリックし、[ソフトウェ 
アの個別インス!ル]をクリックし、インス!ルずるソフトウェアを選択してくださ 
い。 

また、乂下の弊社ホームぺージからソフトウェアをダウンロードすることもできます。 

http :// buffalo . jp / download / driver / hd / hd - pctu 2 .html 

※ダウンロードできるのは、ソフトウェアのみでず。八リー•ポッターの映像はダ 
ウンロードできませんので、ごを意ください。 


画面で見るマニこ 


画面で見るマニュアルには、本紙に記載されていない注意事項などが記載されています。 
が下の手順で表示できますので、本紙とあわせて必ずお読みください。 

•Windows をお使いの場合 

※画面で見るマニュアル （ PDF ファイル）を読むには 、 Adobe Reader がインストール 
されている必要があります 。 Adobe Reader もが下の方法でインストールできます。 
Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。画面で見づらいときは、 
印刷してお読みください。 

① 本製品に保存されているで riveNavi.exej をダブルクリックします。 

② [マニュアルを読む]をクリックします。 

③ 表示したいマニュアルを選択し[開始]をクリックします。 

参 Mac 0 S をお使いの場合 

本製品内の 「 mac 」 フォルダーにある PDF ファイルをダブルクリックしてください。 


画面で見るマニュアルは、乂下のホームページかららもご覧いただけます。 

http :// buffalo . jp / download / manual / h / hdpctu 2 hpx 6 .html 


載斤の製品情報や対応機種について肤カタログまたはインターネットホームぺージ (bu け alojp ) を参照 
してください。 


麵雕 

USB Specification Rev. 2.0 

データ転送速度け里論値） 

最大 480Mbps(X) 

コネクター 

コネクター(シリーズ B) 

電源 

AC 100 〜 24 0V 50/60HZ 

動作戰竟 

温度： 5〜35で 

ミ肖費電力 

最大 18W 平巧 12W 

湿度： 20 〜 80%(結露な きこと） 

出荷時 フォーマツト 形式 

FAT32(1 パーテ イシヨン） 


※本製品を、 USB 2.0 で規定されている HS モード（最大転送速度 480 Mbps ) で使用するには、 
弊社製 USB 2.0 インターフエース（または USB 2.0 に対応したパソコン本体）が必要でず。 


モパイルランチヤーの使いかた ( Windows のみ) 


モバイルランチヤーの起動方法、およびモバイルランチヤーより実行できるソフト 
ウェアを説明します。 



本製品をパソコンに接続しまず。 

※必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。 



コンピュータ（マイコンピュータ）にある本製品のアイコンをダブル 
クリックし、 [ MobileLaunch . exe ] をダブルクリックしまず。 
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タスクトレイの 


局 


アイコンをクリツクしまず。 


©BUFFALO モ パイル ラ：/チで一 X 
下のアイコンをク U ツクすると 
メニューを表示します。 


アイコンを 
クリックしまず。 



起動したいソフトウェアをクリックしまず。 


n Drive Navigator 
m MoSlIaFirefox 
な Mozi I laThunderbird 
S SecureLockMobile 
ST をちを変更ずる 


を 亂3を取り外ず 


このソフ ト について 
終了 


-選択しまず。 



■ 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを巧ラことは禁じられています。 1 

■ DivX® およびその関連ロゴは DivX，LLC の登録商標であり、ライセンス許諾に基づき使用しています。 

■ "PlayStation"、 および" PLAYSTA^HON" は株式舎社ソニー.コンピュータエンタテイメントの登録商標です。 

©Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved. 

■ BUFFALO™ は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商 
標です。 

本書では TM、®、 眞などのマークは記載していません。 

■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは 
一部異なることがあります。 

■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買いホめになった販 
売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■ 本製品は一般的なオフィスの 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器が外として使用されたことにより損害が発生した 
場合、弊社はいかなる責任も負いかねまずので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。 

• 一般 0A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使巧するときは、ご使巧になるシステムのを全設 
計や故障にがする適切な処置を万全におこなってください。 

■ 本製品は日本国内でのみ使巧されることを前提に設計、製造されています。曰本国外では使用しないでください。また弊社は、本製 
品に関して曰本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■ 本製品のラち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本国外への輸 
出に隙して、日本国政府の輸出許可 （ または役務取引許可）が必要です。 

■ 本製品の使用に隙しては、本書に記載した使巧方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する 
使用はお止めください。 

■ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失-破摸した場合については、保証してお 
りません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使巧するものである場合は、本書に記載されたミち 
意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバッ 
クアップの作成を怠ったために、データを消失-破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであ 
らかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の 
購入代金と同額を上限といたします。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該暇 
疵に基づく損害賠償の責に任じません。 J 


八ードディスクの破棄-譲渡-交換-修理時のを意 

「削除」や「フォーマット」したノ ドディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、 
廃棄-譲渡-交換-修埋等を行う際に、八ードディスク上の重要なデータが流出するというトラブ 
ルを回避するためには、八ードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去する 
ことが非常に重要となります。 

万一、お客様の個人データが漏巧しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかね 
ますのであらかじめご了承ください。 

L 乂下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去する力、、専門業者に完全消去作業を 
依頼することをおすすめします。 

Acronis DriveCleanser ( Acronis 社製販売会社ラネクシ ー） 

詳しくは、 h け p :// buffalo . jp / support _ s / hddata . h 1 ;ml をご覧 ください。 

X ソフトウェアを削除することなく八ードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセ 
ンス使用許諾契約違反になることがありますので、ごを意ください。 





こアのサポートについて （ Windows のみ) 


付属ソフトウェアについてのお問合せ先は画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュアル」 
( PDF ファイル）をご覧ください。「ユーザーズマニュアル」は左に記載の「画面で見るマニュ 
アル」の手順で表示できます。 

X 株式会社バッファローではお問合せを承っていないソフトウェアもございます。あらか 
じめご了承ください。 


ま全にお使いいただくために必ずお守りくだまい 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 
守っていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 
本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関するを意事 
項も記載されています。 

パソコンの故障/トラブルや、データの消失•破損または、取りあいを誤ったために生じた本製 
品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

使用している表示と給記号の意味 


警告表示の意味 


A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のを意事項を守らない 
と、使用者が死亡または、重傷を負ラ可能性が想定される内容を示しています。 

/f\ を意 

この表示のを意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 
えられる内容を示しています。 


絵記号の意味 AQ • の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 


A 

警告-を意を促す内容を示します。（例感電を意） 

Q 

してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：®分解禁止） 

• 

しなければならない行為を示します。（例：£プラグをコンセントからなく） 


警告 


〇 

強制 

本製品を取り付け、使巧ずる際は、必ず 
パソコンメーカーおよび周辺機器メー 
力一が提示ずる警告やを意指示に従っ 
てください。 

分解禁止 

本製品の分解•改造-修理を自分でし 
ないでください。 

义災•感電 • 故障の恐れがあります。また本 
製品のシールやカバーを取り外した場合、 
修理をお断りすることがあります。 

〇 

禁止 

AC 100 V (50/60 Hz ) 乂外のコンセン 
卜には、絶対に電源プラグを差し込ま 
ないでください。 

ミ毎外などで異なる電圧で使巧すると、 
ショートしたり、発煙、火災の恐れがあり 
ます。 

〇 

強制 

電源プラグは、コンセントに完全に差 
し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用すると、 
ショートや発熱の原因となり、火災や感電 
の恐れがありまず。 

(S) 

禁止 

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加 
熱、修復しなし、でくださし、。 

-設置時に、電源ケーブルを壁やラック 
(棚)などの間にはさみ込んだりしない 

-重いものをのせたり、引っ張ったりしな 
いでください。 

-熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ 
さい。 

-電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ 
を持って抜いてください。 

•極端に折り曲げないでください。 

-電源ケーカしを接続したまま、機器を移 
動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サ 
ポートセンターまたは、お買い上げの販売 
店にごホ目談ください。 

〇 

強制 

電気製品の内部やケーブル、コネク 
夕一類に小さなお子様の手が届かない 
ように機器を配置してください。 

さねってけがをする恐れがあります。 


^濡れた手で本製品に触れないでくだ 
じ^さい。 

電源ケーブルがコンセントに接続されて 
いるときは、感電の原因となります。ま 
t コンセントに接続されていなくても、 
本製品の故障の原因となります。 


を煙が出たり変な臭いや音がしたら、ず 
おぐにパソ〕ン及び周辺機器の電源ス 
5蟹2ミイッチを OFF にし、コンセントから 
クを抜、電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、 シヨー トして 
火災になつたり、感電する恐れがありま 
す。弊社サポートセンターまたは、お買い 
求めの販売店にごホ目談ください。 


風呂場など、水分や湿気が多い場所で 
^ は、本製品を使用しなしげくださし、。 

裘 is で义災になったり、感電や故障する恐れが 

1ち灰に あります。 


が 本製品に液体をかけたり、異物を内部 
おに入れたりしなしげください。液体や 
異物が内部に入ってしまったら、ずぐ 
クをお、にコンセントから電源プラグをあいて 
ください。 

そのまま使用を続けると、 シヨー トして 
火災になったり、感電する恐れがありま 
す。弊社サポートセンターまたは、お買い 
求めの販売店にご相談ください。 


/ USB ケ-ブル、 IEEE 1 394ケ-ブル 
じソは、本製品付属のものまたは弊社製の 
禁止ものをご使用ください。 

本製品付属または弊社製が外の US 目ケー 
ブル、 1 EEE 1394 ケーブルをご使用にな 
ると、電圧の端子や極性が異なることが 
あるため、発煙、発火の恐れがあります。 

本製品の故障の原因ともなります。 


〇 小さなお子様が電気製品を使巧ずる場 
合には、本製品の取り扱い方法を理解 
強制した大人の監視、指導のもとで行ラよ 
ラにしてください。 


A 注意 


^ 八ードディスク、 MO 、 フロッピーディ 
スクドライブなどのデータ格納機器 
禁止へのアクセス中は、パソコンや機器の 
電源を OFF にしたり、リセットした 
りしないでください。 

データを消失、破損する恐れがあります。 
バックアップ作成を怠ったために、デー 
夕を消失、破損した場合、弊社はその責任 
を負いかねますのであらかじめご了承く 
ださい。 


〇 

強制 


静電気による破損を防ぐため、本製品 
に触れる前に、身近な金属 （ ドアノブや 
アルミサッシなど)に手を触れて、身体 
の静電気を取り除いてください。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、 
またはデータを消失、破損させるおそれ 
があります。 


/〇 本製品を落としたり、強い衝撃を与え 
'〇ゾたりしないでください。 

本製品は精密機器ですので、衝撃を与え 
ないように慎重に取り扱ってください。 
本製品の故障の原因となります。 


^次の場所には設置しなしげください。 

感電、火災の原因となったり、製品や 
禁止パソコンに悪影響を及ぼずことがあ 

りまず。 

-強い磁界、静電気が発生するところ 

-温度、湿度がパソコンのマニュアルが定 
めた使用環境を超える、または結露する 
ところ 

-ほこりの多いところ 
^故障の原因となります。 

-振動が発生するところ 
一けが、故睛破損の原因となります。 

-平らでないところ 
一転倒したり、落下して、けがや故障の 
原因となります。 

-直射日光が当たるところ 
^故障や変形の原因となります。 

-义気の周辺、または熱気のこもるところ 
^故障や変形の原因となります。 

-漏電、漏水の危険があるところ 
^故障や感電の原因となります。 


〇 パソコンおよび周辺機器の取り扱い 
は、各マニュアルをよく読んで、各メー 
強制カーの定める手順に従ってください。 


〇 

強制 


本製品の取り付け、取り外しや、ソフト 
ウェアをインストールずるときなど、 
お使いのパソコン環境を少しでも変更 
ずるときは、変更前に必ずパソコン内 
(八ードディスク等)のずベてのデータ 
を M 0 ディスク、フロッピーディスク 
等にバックアップしてください。 
誤った使い方をしたり、故障などが発生し 
てデータカ巧肖失、破損したときなど、バッ 
クアップがあれば被害を最ル限に抑える 
ことができます。 

バックアップの作成を怠ったために 、子一 
夕を消失、破損した場合、弊社はその責任 
を負いかねますのであらかじめご了承く 
ださい。 


〇 

強制 

各接続コネクターのチリやほこり等は、 
取りのぞいてください。また、各接続コ 
ネクターには手を触れないでください。 

故障の原因となります。 

〇 

禁止 

本製品の上に物を置かないでください。 

傷がついたり、故障の原因となります。 

(S) 

禁止 

通風□をふさしがり、他の機器と密着さ 
せないでください。 

故障の原因となります。 


(S) 

禁止 


n つ一 .アクセスランプが点滅してい 
る間は、 AC アダプターや USB ケーブ 
ルを抜いたり、システムをリセットした 
りしないでください。 


(S) 

禁止 


八ードディスク内のデータは、必ず他の 
メディア(フロッピーディスク、 M 0 ディ 
スク等)にバックアップしてください。 

とくに、修復、再現できない重要なデータ 
は、オリジナルの更新前、更新後と、常に二 
重のノ <ックアップを作成されることをお 
すすめします。次のよラな場合に、データ 
が消失、破損する恐れがあります。 

•誤った使い方をしたとき 
-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
-故障、修理などのとき 
-パソコンの電源スイッチを OFF にした 
直後に、すぐに電源スイッチを ON にし 

ナ-とま 

•天災による被害を受けたとき 
上記の場合に限らずノ <ックアップの作成 
を怠ったために、データを消失、破損した 
場合、弊社はその責任を負いかねますので 
あらかじめご了承ください。 


(S) 

禁止 


(S) 

禁止 


〇 

強制 


シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 
本製品を拭かないでください。 

本製品の;'ちれは、乾いたきれいな巧で拭い 
てください。;'ちれがひどい場合は、きれい 
なホに中性洗剤を含ませ、かたくしぼって 
から拭き取ってください。 


本製品内部からの放熱により製品が少 
し熱くなりまずが、異常ではありませ 
ん。熱がこもると故障の原因となりま 
ずので、製品使用中は布などかぶせな 
いよラにしてください。 


本製品を廃棄ずるときは、地方自治体 
の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体にお 
問い合わせください。 


DivX Player に関するお問合せ先 


DivX Player に関するお問合せは、 DivX , LLC にて承っております。お問合せ方法は、下記 
のサイトの「お問い合せ」をご覧ください。 


http :// www - aivx . com / 


X 株式会社バッファローでは、 DivX Player に関するお問合せを承っておりません。あら 
かじめご了承ください。 

\- y 


r 設定がうま<いかない J 、 TK 障かな？ J と思った6 

ヴポートセンターのご案内 


本製品に関ずるお問含せはサポートセンターで受け付けています。 

• お問合せの際は、まず、弊社ヴポートページをご確認ください。 

お客様か5お寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q & A やよくある質問をご紹介して 
おります。機種や症状別に参照することち巧能です。ぜひご覧ください。 

A □—バッファ□— 


S ノ、□-バッファ □- 

86886 .jp 


( http://www 不要） 


86886 .jp I 検索 b 


>インターネット （ E メール）： ※お問合せフォームか5ご質問いただけます。 

八□-バッファ □- 

( http://www 不要） 


S 八□-バッファ □- 

86886. jp / mail / 

S 八□—バッファ□— 

86886. jp / hojin / 


( http://www 不要） 


>電話： お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認<ださい。よりスムーズに回答すること 
が巧能です。1|ご使用の脾社製品名2|パソコンの型番 3 iOS のバージョン 4,トラ 
ブルの内容をお知日せください。 

受付時間や電話番号などは、変更されることがありまず。 

八□-バッファ□- 

詳細は鮮社 ホー ムぺ ージ （86886. jp ) をご覧ください。 


I 個人のお客様窓 □] 050 — 3163—1825 

9:30-19:00 (日曜曰、夏期休暇、年末年始、法定点検曰を除く） 


I 法人のお客様窓 □] 050 — 3163—2000 

9:30-12:00 13:00-17:00 (±曰祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検曰を除く） 


修理のご案内 


万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 
利用いたださ、商品を製社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 
理期間の短縮や修理状況の確認を行ラことが可能です。 

S 八□-バッファ □- 

86886. jp / shuri / ( http://www 不要） 

携帯電話で修理品の送付先を確認することがでをます。 

ちのバーコードを携帯電話で読み取ってください。 



3^ 吿か ^^-7 お Pr'iir frT' が ‘"^^^ ■ ■ 


ューザー登録 

ダウン □ー ドの代行 サービス （ 有料） 

AC アダプター、ケーブル、その他付属品 


P 31 A □-バッファ □- 

liil 86886. jp / user / 加け:// www 不動 
liil 86886. jp / bihin / ( http :// www 不動 


函 http://www.buffalo-direct.com |ハツノアロータイレクト1検索も 


ニテイサイト 


参お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問•質問を書き込み、知っている 
人が答えて解決するコミュニティサイト 『 ZQwoonetSAK 2 (サクサク)』をご用意させていただい 
ております。ぜひご利用ください。 C ク C ク _ 

曲 http://www.zqwoa.jp/sak?faa=bar I SAK2 | 検索长 


t only t( 

We provide technical and customer support only in Japanese language. 

We provide technical and customer support only for use in Japan. 

興社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第兰をへの開示は致しません。 

•お問合せに関ずる連絡•製品向上の為のアンケート（サポートセンター）•添付品の販売業務（備品販売窓口） 
-製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター） 


HD - PCTU 2/ HPX 6 シリ-ズはじめにお読みください 

2010 年 11 月 5 日初版発行発行株式会なバッファロー 
































































































































